SYLWIAN STATTLER 


zolnierz wojsk polskich z roku 1831, 


b. urzędnik kolei warszawsko-wiedenskiej, wyenaniec syberyjski z roku 1863 
ce >) ry ve 9 


przeżywszy lat 63, po długiej i dolegliwćj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
w dniu 9 Września 1876 r. zakończył życie doczesne. 


W żalu pogrążona małżonka wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożna 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 216 przy ul. Szewskićj, w poniedziałek 
dnia 11 b. m. o godzinie 5 po południu wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


